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CLOTURE DE LIQUIDATION 


II resulte des resolutions prises par ractionnaire unique de la societe SOCIETE FLUE S.A., 
en liquidation, en date du 30 decembre 2016, que 

1 . la liquidation de la societe a ete cloturee 

2. les livres et documents sociaux sont deposes et conserves pendant cinq ans a l'ancien 
siege de la societe, et les sommes et valeurs eventuelles revenant aux creanciers qui 
ne se seraient pas presentes a la cloture de la liquidation sont deposes au meme siege 
social au profit de qui il appartiendra. 


Pour extrait conforme, 
Luxembourg, 30 decembre 2016. 


Fabienne MULLIEZ 
Liquidateur 



